Zentrale Datenbank für das Erbgut der Bevölkerung geplant... 

Es ist eine "zentrale Datenbank für das Erbgut der Bevölkerung geplant". Eine Genom- 
Datenbank. Dazu dienen die Corona-Tests und nichts anderes. Alles schön nach dem 
Vorbild des kommunistischen China. Der SARS-COV 2 PCR Test KANN also auch für 
DNA Tests genutzt werden !! 


9.3 Geräteeinste Hungen 

9.3.1 Universal real-tiine RT-PCR Profil 

Tab. S: Universal real-Lime RT-PGR Profil für LightCycler 48011 und RIDA®CYCLER 


Re.v erseTranshription 

10 min. 58 *C 

Initiale Denaturierung 

1 min, 95 "C 

Zyklen 

45 Zyklen 

PGR Denaturierung 

10 sec. 95 C 

Annealing/Extension 

15 sec. G0 *C 

Temperature Transition Rate / 

Ra mp Rate 

Maxi mum 


Hinweis: Das Annealing und die Extension finden im selben Schritt statt. 

Tab. 6: Universal real-time RT-PGR Profil fürMx30ÖSP_ ABI 7500 FastDx. Rotor- 


Gene G und CFX96™ Dx 


Reverse Transkription 

10 min, 58 C C 

Initiale Denaturierung 

1 min, 95 C 

Zyklen 

45 Zyklen 

PGR Denaturierunu 

An ne a 1 i ng/Exte n s i on 

15 sec. 95 r G 

30 sec. GO r C 

T emperature Transition Rate / 
Ra mp Rate 

Maximum 

Hinweis: Das Annealing und die Exlension finden im selben Schritt statt. 

Hinweis: Das Universal real-time PCR Profil kann auch für DNA-Tests 

verwendet werden. 

wenn RIDA^GENE DNA und 


RIDÄ'GENE RNA real-Lime FCR-Tests in einem Lauf kombiniert 
werden. 
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